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De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende dat de noordelijke GGD's en de Universiteit Utrecht dit jaar 
een rapport hebben gepubliceerd waaruit blijkt dat houtstook gezond¬ 
heidseffecten heeft, zoals kanker en hart- en vaatziekten; 

overwegende dat uit dit onderzoek blijkt dat er momenteel geen adequate 
oplossing is voor mensen die extreme overlast ervaren en hierdoor 
gezondheidsklachten hebben; 

verzoekt de regering, in overleg te treden met het RIVM en de gemeenten 
en in kaart te brengen wat de problemen en mogelijke oplossingen zijn 
voor de gezondheidsklachten die een deel van de Nederlanders ervaart 
door houtstook en de Kamer hierover in het voorjaar van 2016 te 
informeren, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Cegerek 

Jacobi 

Van Veldhoven 
Van Tongeren 
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